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CELOSO - Mod. C 174. Apparerchio funnonan.e solo eon batterie di pile incorporate. Una gamma onde medic e due gamme di 
onde eerie. Media frequent 467 ke/a. Consume: 23 mA dalle batteria anodiea d. 90 voh, 2,0 mA dalle hatter.a d, 1„ V Po- 


tenza di uscita 0,25 watt. 
















